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马来西亚一妇女产九胞胎9小时内全夭折http://www.sina.com.cn 1999年3月29日 14:41 人民日报    《联合早报》28日报道：一名马来西亚妇女前日在槟
城妇产科医院在4个小时内成功产下9胞胎，创下世界记录。
但是，她的4女5男婴孩在出世后7小时内相继夭折。

    据该名少妇的丈夫莫哈末祖基昨日表示，夭折的原因
是只有21周的胎儿早产，以致心脏及肺部未成熟，无法顺
利呼吸。

    他说，这次9胞胎不幸夭折全是上天的旨意，下次他
会让妻子茱莉娜（29岁）自然怀孕，不会再让她注射生育
激素，以免婴孩又全部夭折。

    茱莉娜昨午接受采访时说，她曾到私人诊所接受注射
类似“多仔丸”的生育激素，在怀孕第二个月时前往医院
检查，发现体内有7胞胎。不料，在分娩时竟是9胞胎。 